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IMPORTANT SAFEGUARDS 

This appliance is for household use only. 

When using electrical appliances, basic safety precautions should 
always be followed, including the following : 

• Read all instructions and information in this instruction book and 
any other literature included in this carton referring to this product 
before operating or using this appliance. 

• Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. 

• To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or 
appliance in water or other liquid. 

• Close supervision is necessary when any appliance is used by or 
near children. 

• Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to 
cool before cleaning or removing crumb tray. 

• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or 
after the appliance malfunctions, or has been damaged in any 
manner. Return appliance to the nearest authorized KRUPS Ser- 
vice Center for examination, repair, or adjustment (see Guarantee 
of Performance). 

• No user serviceable parts inside. 

• The use of accessory attachments not recommended by the 
appliance manufacturer may result in fire, electric shock, and/or 
injury to persons. 

• Do not use outdoors. 

• Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot 
surfaces. 

• Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated 
oven. 

• When unplugging, turn all controls to off. Then remove plug from 
wall outlet. 

• Do not use appliance for other than intended use. 

• Oversize foods or metal utensils must not be inserted in the 
appliance as they may involve a risk of fire or electric shock. 
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• A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable 
material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in 
operation. 

• Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in. 

• Do not put any metallic utensils inside the toaster. 

• Do not leave appliance unattended. 
FIRE HAZARDS 

• Never retoast the same piece of bread at the same setting. If you 
wish to retoast the bread, set the toasting control dial to a lower 
setting and do not leave the toaster unattended. Failure to do so 
may result in a fire hazard. 

• Do not cover the open slot with bread or any other materials. 
Extreme heat build-up could result and deform the plastic. Remove 
the crumbs regularly. Failure to do so may result in a fire hazard. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

Caution 

• This appliance is for household use only. Any servicing other 
than cleaning and user maintenance should be performed by the 
nearest authorized KRUPS Service Center (see Guarantee of Per- 
formance). 

• Do not immerse appliance in water. 

• To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the 
base. 

Special cord set instructions 

A. A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting 
from becoming entangled in or tripping over a longer cord. 

B. Extension cords may be used if care is exercised in their use. 

C. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of 
the extension cord should be at least as great as the electrical 
rating of the appliance, and (2) the longer cord should be 
arranged so that it will not drape over the counter top or table 
top where it can be pulled on by children or tripped over. 
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Thank you for having chosen an appliance 
from the KRUPS Food Prep line, exclusively 
designed for toasting bread. 

Description 

a Cool walls 

b Two crumb trays 

c Two On/Off levers with extra-high lift 

d Electric cord wrap 

Two function panel 

e Toasting control dial 
f « Stops function 
g «Reheat» function 
h «Defrost» function 
i « Bagel » function 

Safety advice ^ 

• Read the instructions for use carefully 
before using the appliance for the first 
time : any use which does not conform 
to the instructions will absolve KRUPS 
from any liability. 

• Do not leave the appliance within reach 
of children without supervision. The use 

of this appliance by young children should 
always be supervised. 

• Always check that the voltage indicated on 
the identification panel matches that of your 
electrical installation. 

All connection errors void the warranty. 

• Your appliance is for household use only. 

• Position the appliance on a flat, heat 
resistant surface. 

• Unplug your appliance as soon as you have 
stopped using it and when you clean it. 

• Do not use your appliance if it does not 
work correctly or if it is damaged. In this 
case, consult an authorized KRUPS Service 
Center (see list in the service booklet). 

• Any servicing, other than cleaning or usual 
maintenance by the customer, should be 



done by an authorized KRUPS Service 
Center. 

• Do not immerse the appliance, electric cord 
or plug in water or any other liquid . 

• Do not leave the electric cord within reach of 
children. 

• The electric cord should not be close to or in 
contact with the hot parts of your appliance, 
close to a source of heat or a sharp edge. 

• If the electric cord or plug is damaged, do 
not use the appliance. To avoid any danger, 
you must have it replaced by an authorized 
KRUPS Service Center (see list in service 
booklet). 

• The inside of the toaster reaches high 
temperatures, do not touch the internal 
surfaces. 

• Do not cover the appliance while it is in 
operation. 

• Never place any contents directly on the grill 
compartment. 

• Do not insert metal objects in the toaster. 

• Do not place the toaster next to a heating 
appliance or a hot oven. 

• As bread can burn, the toaster should 
not be used next to or beneath curtains 
or any other flammable materials. Use 
should be supervised at all times. 

• Unplug the appliance before removing 
lodged contents. 



Before first-time use 




• Switch the toaster on at full power once or 
twice to help remove 'new' factory smell. 

This must be done when the toaster is 
empty. 



Using the appliance 




• Adjust the cord to the required length and 
plug in the appliance (1). 

. Selection of the toasting level (e) 

• By turning the toasting control dial (e), 
choose one of the 6 toasting levels. 
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• Remember to reduce the toasting level when 
you do not use the whole capacity of the 
appliance (one slice will toast more rapidly 
than two) or when you are toasting dry 
bread. 

• Depress the 'on' lever (c) until it is locked 
(2). 

The contents pop up automatically when 
the required toasting level is obtained (3). 

• Remove the bread. 

Attention: If contents remain lodged in the 
appliance, immediately unplug it, leave to cool 
a few minutes and remove the contents 
delicately without touching the heating 
elements. 

. Extra-high lift (c) 

The toaster has an extra-high lift that allows 
you to retrieve the toast more easily. 

• When the bread is toasted, raise the lever (c) 
and remove the toast (4). 

. " Stop " (f) function 

• If you want to interrupt the toasting cycle, 
press the "Stop" (f) button and the bread 
automatically pops up (3). 

. Reheating 

This function enables you to reheat bread that 
has previously cooled. 

• Place the bread to be reheated in the slot 
and press the "Reheat" (g) button. The 
corresponding light comes on. 

• Lower the 'on' lever (c) until it is locked (2). 

The bread pops up automatically as soon as 
the bread is reheated (3). 

. Defrosting function 

This function allows you to toast frozen bread. 
It starts by defrosting the bread then 
automatically transitions to the toasting 
function. 

• Select the required toasting level (e). 

• Place the frozen bread in the slot and press 
the "Defrost" (h) button. The corresponding 
light comes on. 

• Lower the 'on' lever (c) until it is locked (2). 

The bread automatically pops up when 
defrosted and toasted (3). 



. Bagel Function 

This function allows you to toast bagels while 
keeping the toasting level used for normal 
bread. The toaster automatically produces 
additional heat (since the bread is thicker than 
normal bread) to toast your bagels more 
efficiently. 

• Select the toasting level (e) required with 
normal bread. 

• Place the bagel inside the slot and press the 
"Bagel" (i) button. The corresponding light 
comes on. 

• You can toast two bagels at one time, just 
press the «Bagel» (i) button on each side. 

• Lower the 'on' lever (c) until it is locked (2). 

The bagel automatically pops up when 
toasted (3). 

Cleaning 

• Before cleaning your appliance, unplug it 
and leave it to cool. 

• Never immerse the appliance in water or 
under running water. 

• Use a moist sponge to clean the walls and 
wipe immediately with a soft and dry cloth 
to clean exterior surfaces. 

. Crumb tray (b) 

• Regularly remove the crumbs inside the 
appliance using the removable crumb trays. 

The crumb tray allows you to retrieve the 
crumbs that fall to the bottom of the toaster. 
Just slide it out, remove the crumbs and 
replace (5). 



What should you do if the 
appliance does not work ? 



■ 



• The 'on' lever does not lock when the 
appliance is unplugged: check that the 
appliance is plugged in correctly. 

• Crumbs or dust are accumulated inside and 
block the operation : shake your appliance 
gently and activate the 'on' lever (c) several 
times if necessary. 
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If your appliance still does not work, 

consult a KRUPS authorized Service Center 
listed in the KRUPS service booklet. 

Limited One Year Warranty 

Your KRUPS # FEA1 is covered by the 
following warranty : 

If within one year from date of purchase this 
KRUPS product fails to function because of 
defects in materials or workmanship, KRUPS 
North America will, at its option, repair or 
replace the unit without charge, provided the 
owner has a proof of date of purchase. 

This warranty will be void if malfunction was 
caused by damage to the product by accident, 
misuse, use on frequency or voltage other 
than marked on the product and/or described 
in the instructions, abuse including tampering, 
damage in transit, or use for commercial 
purposes. This warranty gives you specific 
legal rights, and you may also have other 
rights which may vary from state to state. 
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GUARANTEE OF PERFORMANCE 



This fine KRUPS product is manufactured according to a rigid code 
of quality standards, and, with minimum care, should provide 
quality service. However, should the need arise for repairs or for 
replacement parts within or after the warranty period, please call 
our CONSUMER SERVICE DEPARTMENT: 

USA : (800) 526-5377 

24-hours a day, 7 days a week 

Canada: (905) 669-0114 

Monday-Friday 8:00 a.m - 4:30 p.m 

You will be provided with specific instruction on how to get your 

product repaired. 

The department will also be able to answer any general product 
questions you may have. 

Before calling the Consumer Service Department, please have the 
type number of your KRUPS appliance available. 
You must have this information before calling our Consumer Ser- 
vice Department so that we may better answer your questions. 
The type number can be located by looking at the bottom of your 
appliance. 

This product is Type # FEA1 

Any general correspondance can be addressed to: 

USA : KRUPS North America, Inc. 

P.O. Box 3900 
Peoria, IL 61612 

Canada : KRUPS Service 

20 Caldari Rd 
Concord, Ontario 
L4K 4N8 
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IMPORTANTES MISES EN GARDE 

Lors de I'utilisation d'appareils electriques, des precautions de 
securite de base doivent toujours etre prises, notamment: 

• Lire toute la notice. 

• Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignees ou les 
boutons. 

• Pour eviter tout risque de choc electrique, ne pas plonger dans 
I'eau ou dans tout autre liquide le cordon, la fiche ou le grille-pain. 

• Ne pas laisser I'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilise pres 
ou par des enfants. 

• Debrancher I'appareil apres chaque utilisation ou avant le net- 
toyage. Le laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pie- 
ces. 

• Ne pas utiliser I'appareil si le cordon, la fiche ou I'appareil lui- 
meme est endommage. Remettre alors I'appareil au Centre de 
service agree KRUPS le plus proche pour examen, reparation ou 
mise au point (voir Certif icat de garantie). 

• L'utilisation d'accessoires non recommandes par le fabricant peu- 
vent provoquer des blessures. 

• Ne pas utiliser I'appareil a I'exterieur. 

• Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un 
plan de travail, et ne pas toucher les surfaces chaudes. 

• Ne pas placer I'appareil sur ou pres d'une source de chaleur telle 
qu'une plaque chauffante, une cuisiniere a gaz ou dans un four 
chaud. 

• Ne pas destiner I'appareil a un autre usage que celui prevu. 

• Ne pas introduire dans le grille-pain des morceaux de pain trop 
grands, du papier aluminium ou des ustensiles, car ceux-ci pour- 
raient provoquer un risque d'incendie ou de choc electrique. 

• Un incendie peut survenir si les fentes du grille-pain sont recouver- 
tes ou si des materiaux inflammables, comme des rideaux, entrent 
en contact avec I'appareil en cours de fonctionnement. 

• Ne pas essayer de deloger des aliments bloques dans le grille-pain 
lorsque celui-ci est branche. 

• Ne pas laisser I'appareil sans surveillance. 

• Ne jamais regriller un morceau de pain sur une meme position de 
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reglage. Si Ton souhaite regriller du pain, choisir un niveau de 
dorage inferieur et ne pas laisser le grille-pain sans surveillance. 
Le non-respect de cette recommandation peut causer un risque 
d'incendie. 

• Ne pas couvrir la fente avec du pain ou tout autre materiel, car 
cela pourrait provoquer une surchauffe et une deformation du 
plastique. Retirer les miettes regulierement pour eviter tout risque 
d'incendie. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

PRECAUTION 

• Cet appareil est destine a un usage domestique exclusivement. 
Toute manipulation autre que le nettoyage, ainsi que la reparation 
de I'appareil doivent etre effectuees aupres du Centre de service 
agree KRUPS le plus proche (voir Certificat de garantie). 

• Ne pas plonger I'appareil dans I'eau. 

• Afin de reduire tout risque d'incendie ou de choc electrique, ne 
pas enlever la base du grille-pain. Le grille-pain ne comporte 
aucune piece reparable par le consommateur. Toute reparation 
doit etre effectuee par un Centre de service agree KRUPS. 

INSTRUCTIONS SPECIALES POUR LE CORDON 

A. Le court cordon d'alimentation fourni reduit les risques de s'em- 
petrer ou de trebucher qui se presentent en cas de long cordon. 

B. II existe des rallonges, plus longues, qu'on peut utiliser en pre- 
nant des precautions. 

C. Si Ton utilise un long cordon, (1) la puissance marquee de la 
rallonge doit etre au moins egale a la puissance de I'appareil; (2) 
il faut disposer le long cordon de sorte qu'il ne retombe pas du 
dessus du comptoir ni de la table, car des enfants pourraient le 
tirer ou trebucher. 

D. Le present appareil possede une fiche polarisee (une des lames 
est plus large que I'autre). Pour des raisons de securite, cette 
fiche ne s'adapte a une prise polarisee que d'une seule facon. Si 
la fiche ne s'enfonce pas a fond dans la prise, retournez-la. Si elle 
ne s'adapte toujours pas, veuillez communiquer avec un electri- 
cien. 

Ne pas tenter d'invalider ce dispositif de securite. 
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Nous vous remercions d'avoir choisi un 
appareil de la gamme KRUPS qui est exclusi- 
vement reserve au dorage du pain. 

Description 

a Parois froides 

b Deux tiroirs ramasse-miettes 

c Commandes de mise en marche et 
extra-elevation 

d Enrouleur du cable d'alimentation 

Deux tableaux de fonction : 

e Regulateur du niveau de dorage 

f Touche «Stop» 

g Fonction rechauffage «reheat» 

h Fonction decongelation «defrost» 

e Fonction « Bagels 



Conseils de securite 



A 



• Lisez attentivement le mode d'emploi 
avant la premiere utilisation de votre 
appareil : une utilisation non conforme 
au mode d'emploi degagerait KRUPS de 
toute responsabilite. 

• Ne laissez pas I'appareil a la portee des 
enfants sans surveillance. L'utilisation de 
cet appareil par des jeunes enfants ou des 
personnes handicapees doit etre faite sous 
surveillance. 

• Verifiez que la tension d'alimentation de 
votre appareil correspond bien a celle de 
votre installation electrique. 

Toute erreur de branchement annule la 
garantie. 

• Votre appareil est destine uniquement a un 
usage domestique et a I'interieur de la 
maison. 

• Debranchez votre appareil des que vous 
cessez de I'utiliser et lorsque vous le 
nettoyez. 

• N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonc- 
tionne pas correctement ou s'il a ete 
endommage. Dans ce cas, adressez-vous a 



un centre service agree KRUPS (voir liste 
dans le livret service). 

• Toute intervention autre que le nettoyage et 
I'entretien usuel par le client doit etre 
effectuee par un centre service agree KRUPS. 

> Ne mettez pas I'appareil, le cable d'alimenta- 
tion ou la fiche dans I'eau ou tout autre 
liquide. 

» Ne laissez pas pendre le cable d'alimentation 
a portee de mains des enfants. 

• Le cable d'alimentation ne doit jamais etre a 
proximite ou en contact avec les parties 
chaudes de votre appareil, pres d'une source 
de chaleur ou sur angle vif. 

• Si le cable d'alimentation ou la fiche sont 
endommages, n'utilisez pas I'appareil. Afin 
d'eviter tout danger, faites-les obligatoire- 
ment remplacer par un centre service agree 
KRUPS (voir liste dans le livret service). 

» Pour votre securite, n'utilisez que des 
accessoires et des pieces detachees KRUPS 
adaptes a votre appareil. 

» L'interieur du grille-pain atteint des tempera- 
tures elevees, ne touchez pas les surfaces 
bmlantes. 

» Ne couvrez pas I'appareil pendant son 
fonctionnement. 

> Ne placez jamais de pain ou de croissant 
directement sur le compartiment de grillage. 

• N'introduisez pas d'objets metalliques dans 
le grille-pain. 

» Ne placez pas le grille-pain a proximite d'un 
appareil de chauffage, ni d'un four chaud. 

• Le pain pouvant bruler, le grille-pain ne 
doit pas etre utilise a proximite ou sous 
des rideaux ou autres materiaux 
combustibles. II doit etre surveille. 

• Debranchez I'appareil pour extraire des 
morceaux de pain qui seraient coinces. 



Avant la premiere utilisation 

• Mettez une ou deux fois le grille-pain en 
marche sur le niveau maximum afin d'elimi- 
ner I'odeur de neuf . 

Cette operation doit etre realisee le grille- 
pain vide. 
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Mise en service 



• Reglez le cable d'alimentation a la longueur 
souhaitee et branchez I'appareil (1). 

. Selection du niveau de dorage (e) 

• En tournant le regulateur (e), choisissez un 
des 6 niveaux de dorage. 

• Pensez a reduire le reglage du niveau de 
dorage quand vous n'utilisez pas toute la 
capacite de I'appareil (une seule tranche 
grille plus rapidement que deux) ou quand 
vous faites griller du pain sec. 

• Abaissez la commande de mise en marche 
(c) jusqu'a ce qu'elle soit bloquee en fin de 
course (2). 

Le pain est expulse automatiquement des 
que le niveau de dorage choisi est atteint 
(3). 

• Retirez le pain. 

Attention : Si une tranche de pain reste 
bloquee dans I'appareil, debranchez immedia- 
tement, laissez refroidir quelques minutes et 
degagez le pain delicatement sans toucher les 
elements chauffants. 

. Extra-elevation (c) 

Le grille-pain est equipe d'un systeme 
d'extra-elevation qui permet de saisir plus 
facilement les toasts. 

• Lorsque le dorage est termine, soulevez la 
commande de mise en marche (c) et retirez 
les toasts (4). 

. Touche « Stop » (f) 

• Si vous desirez interrompre le cycle d'une 
des fonctions, appuyez sur le bouton (f) 
«Stop» et le pain est expulse automatique- 
ment (3). 

. Rechauffage 

Cette fonction vous permet de rechauffer du 
pain qui a deja refroidi. 

• Placez le pain a rechauffer dans la fente et 
appuyez sur la touche (g) «Reheat». Le 
voyant lumineux correspondant s'allume. 

• Abaissez la commande de mise en marche 
(c) jusqu'a ce qu'elle soit bloquee en fin de 
course (2). 

Le pain est expulse automatiquement des que 
le rechauffage est termine (3). 



. Fonction decongelation 

Cette fonction vous permet de dorer du pain 
congele. Cette fonction commence par 
decongeler le pain puis passe automatique- 
ment en fonction dorage. 

• Selectionnez le niveau de dorage souhaite 
(e). 

• Placez le pain congele dans la fente et 
appuyez sur la touche (h) «Defrost». Le 
voyant lumineux correspondant s'allume. 

• Abaissez la commande de mise en marche 
(c) jusqu'a ce qu'elle soit bloquee en fin de 
course (2). 

Le pain est expulse automatiquement en fin 
de decongelation et de dorage (3). 

. Fonction «Bagel» 

Cette fonction vous permet de dorer des 
bagels tout en conservant le niveau de dorage 
utilise pour du pain normal. 

• Selectionnez le niveau de dorage souhaite 
(e) avec du pain normal. 

• Placez le bagel dans la fente et appuyez sur 
la touche (i) «Bagel». Le voyant lumineux 
correspondant s'allume. 

• Abaissez la commande de mise en marche 
(c) jusqu'a ce qu'elle soit bloquee en fin de 
course (2). 

Le bagel est expulse automatiquement en fin 
de dorage (3). 

Nettoyage 

• Avant de nettoyer votre appareil, debran- 
chez-le et laissez-le refroidir. 

• Ne mettez jamais I'appareil dans I'eau ou 
sous I'eau courante. 

• Utilisez une eponge humide pour nettoyer 
les parois et essuyez ensuite avec un chiffon 
doux et sec pour faire briller. 

. Tiroir ramasse-miettes (b) 

• Enlevez regulierement les miettes restees a 
I'interieur de I'appareil grace au ramasse- 
miettes. 

Le tiroir ramasse-miettes vous permet de 
recuperer les miettes qui tombent au fond du 
grille-pain. II suffit de le tirer, de vider les 
miettes et de le remettre en place (5). 
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Si votre appareil ne fonctionne 



pas, que faire ? 




• La commande de mise en marche ne 
s'enclenche que lorsque I'appareil est 
branche : verifiez le branchement. 

• Des miettes ou des poussieres se sont 
accumulees a I'interieur et bloquent le 
fonctionnement, secouez doucement votre 
appareil et actionnez plusieurs fois la 
commande (c) si necessaire. 

Si votre appareil ne fonctionne toujours 
pas, adressez-vous a votre revendeur ou a un 
centre d'entretien agree KRUPS figurant dans 
le livret KRUPS service. 



Garantie limitee d'un an 

Votre appareil n° FEA1 est couvert par la 
garantie suivante : 

Si dans la periode d'un an qui suit la date de 
I'achat, le present appareil KRUPS cesse de 
fonctionner du fait de vices de materiaux ou 
de fabrication, KRUPS Amerique du Nord, a sa 
discretion, reparera ou remplacera I'appareil 
sans facturation, a condition que le proprie- 
taire possede la preuve de la date d'achat. 

La presente garantie est nulle si le mauvais 
fonctionnement resulte de degats causes a 
I'appareil par accident, mauvaise utilisation, 
utilisation a une frequence ou a une tension 
autres que celles indiquees sur I'appareil ou 
decrites dans les instructions, usage abusif y 
compris alteration, degats en cours de 
transport ou utilisation a des fins commercia- 
les. La presente garantie vous donne des 
droits juridiques determines. Vous pouvez 
beneficier egalement d'autres droits, qui 
peuvent varier suivant la province et I'etat. 
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GARANTIE DE RENDEMENT 



Cet appareil KRUPS de qualite est fabrique suivant un code strict de 
normes de qualite et, avec un minimum de soin, devrait vous don- 
ner satisfaction pendant de longues annees. Toutefois, si des repa- 
rations ou des pieces de rechange devaient se reveler necessaires 
pendant ou apres la periode visee par la garantie, veuillez telepho- 
ner a notre SERVICE A LA CLIENTELE : 

E.U : (800) 526-5377 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
Canada: (905) 669-0114 

Du lundi au vendredi, de 8h00 a 16h30 

Vous recevrez des instructions precises sur la facon de faire reparer 
votre appareil. 

Le service pourra aussi repondre a toute question generale que 
vous aimeriez poser au sujet des appareils. 

Avant de telephoner au Service a la clientele, veuillez disposer du 
numero du type de votre appareil KRUPS. 

Vous devez posseder cette information avant de telephoner a notre 
service a la clientele pour nous permettre de mieux repondre a vos 
questions. Le numero du type se trouve sur le fond de votre appa- 
reil. 

Le present appareil est du type n° FEA1 

Veuillez adresser toute correspondance generale a : 

E.U : KRUPS North America, Inc. 

P.O. Box 3900 

Peoria, IL 61612 
Canada : Service KRUPS 

20 Caldari Rd 

Concord, Ontario 

L4K 4N8 
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Espanol 



ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

Cuando utilice aparatos electricos, debera tomar precauciones de 
seguridad basicas, principalmente: 

• Lea todas las instrucciones. 

• No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o los botones. 

• Para evitar cualquier riesgo de descarga electrica, no introduzca el 
cable, el enchufe o el tostador en el agua o en cualquier otro hquido. 

• No deje el aparato sin vigilancia cuando sea utilizado cerca de nihos 
o por ellos. 

• Desenchufe el aparato despues de cada utilizacion o antes de su 
limpieza. Dejelo enfriar antes de poner o retirar las piezas. 

• No utilice el aparato si el cable, el enchufe o el aparato en si esta 
dahado. Lleve el aparato al Centro de Servicio recomendado por 
KRUPS mas cercano para su examen, reparation o revision (vease el 
Certificado de Garanti'a). 

• La utilizacion de accesorios no recomendados por el fabricante puede 
provocar heridas. 

• No utilice el aparato en el exterior. 

• No deje colgar el cable al borde de una mesa o del lugar de utilizacion, 
y no toque las superficies calientes. 

• No coloque el aparato sobre o cerca de una f uente de calor tal como 
una placa de calefaccion, una cocina de gas o sobre un horno caliente. 

• No destine el aparato a otra utilizacion que no sea la indicada. 

• No introduzca en la tostadora trozos de pan demasiado grandes, 
papel de aluminio o utensilios, ya que podrfan provocar un riesgo 
de incendio o de corto circuito electrico. 

• Podria provocarse un incendio si las hendiduras de la tostadora 
estuvieran cubiertas o si materiales inflamables, como cortinas, 
entrasen en contacto con el aparto durante su utilizacion. 

• No intente sacar alimentos atascados en la tostadora cuando el 
aparato este conectado. 

• No deje el aparato sin vigilancia. 

• No vuelva a retostar un trozo de pan en una misma position de 
ajuste. Si se desea volver a tostar el pan, elija un nivel de tostado 
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inferior y no deje el tostador sin vigilancia. De no respetarse esta 
recomendacion podria ocasionar un riesgo de incendio. 

• No cubra la hendidura con pan o con cualquier otro material, ya 
que podria provocar un recalentamiento y una deformacion del 
plastico. Retire las migas regularmente para evitar cualquier riesgo 
de incendio. 



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

PRECAUCION 

• Este aparato esta destinado a una utilizacion exclusivamente 
domestica. Cualquier manipulation distinta a la limpieza, asi como 
la reparacion del aparato deberan ser efectuadas en el Centro de 
servicio recomendado por KRUPS mas proximo (vease el Certificado 
de garantia). 

• No introduzca el aparato en agua. 

• Para reducir cualquier riesgo de incendio o de corto circuito electrico, 
no levante la base del tostador. El tostador no incluye ninguna pieza 
reparable por el consumidor. Cualquier reparacion debera ser 
efectuada por un Centro de servicio recomendado por KRUPS. 

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE 

A. EI cable de alimentation proporcionado reduce los riesgos de 
enredarse o de tropezar que presentan los cables largos. 

B. Existen extensiones, mas largas, que podran utilizarse tomando 
precauciones. 

C. Si utilizamos un cable largo, 1) la potencia marcada por la extension 
debera ser al menos igual a la potencia del aparato; 2) habra que 
disponer el cable de manera que no caiga por debajo de la mesa, 
ya que los nihos podrian tirar de el o tropezar. 

D. Este aparato posee una tecla polarizada (una de las partes es mas 
larga que la otra). Por razones de seguridad, esta ficha tan solo se 
adaptara a una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe 
no se introduce hasta el fondo de la toma, dele la vuelta. Si sigue 
sin adaptarse, comumquelo a un electricista. 

No intente invalidar este dispositivo de seguridad. 
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Le agradecemos que haya elegido un aparato 
de la gama KRUPS exclusivamente reservado 
para tostar pan. 

Descripcion 

a Paredes frfas 

b Cajon recoge migas 

c Mando de conexion y extra elevacion 

d Enrollador del cable de alimentacion 

Panel de mandos: 

e Regulador del nivel de tostado 
f Tecla «Stop» 

g Funcion recalentamiento « reheat* 
h Funcion descongelacion «defrost» 
i Funcion « Bagel » 



Consejos de seguridad 



A 



• Lea atentamente las instrucciones antes 
de la primera utilization de su aparato: 
una utilization no conforme a las 
instrucciones liberaria a KRUPS de 
cualquier responsabilidad. 

• No deje el aparato al alcance de los 
ninos sin vigilancia. La utilizacion de este 
aparato por ninos menores o por personas 
discapacitadas debera realizarse bajo 
vigilancia. 

•Compruebe que la tension de alimentacion 
del aparto corresponde a la de su instalacion 
electrica. 

Cualquier error de conexion anulara la 
garanti'a. 

• Su aparato esta destinado exclusivamente a 
una utilizacion domestica y en el interior del 
hogar. 

• Desconecte el aparato una vez que haya 
terminado su utilizacion y cuando lo este 
limpiando. 

• No utilice el aparato si no funciona 
correctamente o si esta dahado. En este 
caso, dirijase a un Centra de Servicio 
recomendado por KRUPS (vease la lista en el 
libra de servicio). 



• Cualquier intervencion distinta a la limpieza 
y el mantenimiento por el cliente debera ser 
efectuada por un centra de servicio 
recomendado por KRUPS. 

> No introduzca el aparato, el cable de 
alimentacion o el enchufe en el agua o en 
cualquier otro liquido. 

' No deje colgando el cable de alimentacion al 
alcance de los ninos. 

» El cable de alimentacion no debera estar 
cerca o en contacto con las partes calientes 
del aparato, cerca de una fuente de calor o 
de un angulo vivo. 

> Si el cable de alimentacion o el enchufe 
estuvieran dahados, no utilice el aparato. 
Para evitar cualquier peligro, hagalos 
reemplazar obligatoriamente por un Centra 
de servicio recomendado por KRUPS (vease 
la lista en el libra de servicio). 

» Por su seguridad, utilice exclusivamente los 
accesorios y las piezas sueltas KRUPS 
adaptadas a su aparato. 

» El interior del tostador alcanza temperaturas 
elevadas, no toque las superficies calientes. 

• No cubra el aparato durante su 
funcionamiento. 

' No coloque nunca pan o croissants 
directamente encima del compartimento 
tostador. 

• No introduzca objetos metalicos en el 
tostador. 

• No coloque el tostador cerca de un aparato 
de calefaccion, ni de un homo caliente. 

• Debido a que el pan puede arder, no 
utilice el tostador cerca o bajo cortinas u 
otros materiales combustibles. Debera 
ser vigilado. 

' Desconecte el aparato para extraer trozos de 
pan que queden. 



Antes de la primera utilizacion 

• Ponga un par de veces el tostador en 
marcha al maximo nivel para eliminar 
cualquier olor a nuevo. 

Esta operation debera ser realizada con el 
tostador vatio. 
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Puesta en funcionamiento 




• Regule el cable de alimentation a la longitud 
deseada y conecte el aparato (1). 

. Selection del nivel de tostado (e) 

• Con el regulador (e), seleccione uno de los 6 
niveles de tostado. 

• Reduzca el ajuste del nivel de tostado 
cuando no utilice toda la capacidad del 
aparato (un solo trozo de pan se tuesta mas 
rapido que dos) o cuando tueste pan seco. 

• Baje el mando de accionamiento (c) hasta 
que este bloqueado al final del camino (2). 

El pan sera expulsado automaticamente 
una vez el nivel de tostado elegido sea 
alcanzado (3). 

• Retire el pan. 

Atencion: si una loncha de pan queda 
bloqueada en el aparato, desconecte 
inmediatamente, deje enfriar unos minutos y 
saque el pan delicadamente sin tocar los 
elementos tostadores. 

. Extra elevation (c) 

El tostador esta equipado con un sistema de 
extra elevacion que permite sacar facilmente 
las tostadas. 

• Una vez se ha terminado de tostar, levante 
el mando de accionamiento (c) y retire las 
tostadas (4). 

. Tecla «Stop» (f) 

• Si desea interrumpir el ciclo de una de las 
funciones, pulse el boton (f) «Stop» y el pan 
sera expulsado automaticamente (3). 

. Recalentamiento 

Esta funcion le permite recalentar pan que ya 
se ha enfriado. 

• Coloque el pan para recalentar en la 
hendidura y pulse la tecla (g) «Reheat». El 
indicador luminoso correspondiente se 
iluminara. 

• Baje el mando de accionamiento (c) hasta 
que se bloquee al final del camino (2). 

El pan sera expulsado automaticamente una 
vez que el recalentamiento haya finalizado 
(3). 



. Funcion descongelacion 

Esta funcion le permite tostar el pan 
congelado : Dicha funcion comienza por 
descongelar el pan y despues pasa 
automaticamente a la funcion de tostado. 

• Seleccione el nivel de tostado deseado (e). 

• Coloque el pan congelado en la hendidura y 
pulse la tecla (h) «Defrost». El indicador 
luminoso correspondiente se iluminara. 

• Baje el mando de accionamiento (c) hasta 
que se bloquee al final del camino (2). 

El pan sera expulsado automaticamente al 
final de la descongelacion y del tostado (3). 

. Funcion «Bagel» 

Esta funcion le permite tostar bagels 
conservando el nivel de tostado para pan 
normal. 

• Seleccione el nivel de tostado deseado con 
pan normal. 

• Coloque el bagel en la hendidura y pulse la 
tecla (i) «Bagel». El indicador luminoso 
correspondiente se iluminara. 

• Baje el mando de accionamiento (c) hasta 
que se bloquee al final del camino (2). 

El bagel sera expulsado automaticamente una 
vez tostado (3). 



Limpieza 




• Antes de limpiar su aparato, desconectelo y 
dejelo enfriar. 

• No introduzca nunca el aparato en agua o 
bajo la corriente del agua. 

• Utilice una esponja humeda para limpiar las 
paredes y seque seguidamente con un trapo 
suave y seco. 

. Cajon recoge migas (b) 

• Elimine regularmente las migas que queden 
en el interior del aparato con el recoge 
migas. 

El cajon recoge migas le permite recuperar las 
migas que caigan en el fondo del tostador. 
Basta con sacarlo, vaciar las migas y volverlo a 
meter en su sitio (5). 
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Si el aparato no funciona, ique 



hacer ? 




• La orden de accionamiento no se acepta 
hasta que el aparato este conectado : 
compruebe la conexion. 

• Las migas o el polvo acumulados en el 
interior bloquean el funcionamiento, sacuda 
suavemente el aparato y accione varias veces 
el mando (c) si es necesario. 

Si el aparato sigue sin funcionar, dirijase a 
su vendedor o a un centra de mantenimiento 
recomendado por KRUPS que figure en el libra 
KRUPS servicio. 



Garantia limitada de un ano 




Su aparato n° FEA1 esta cubierto por la 
siguiente garantia: 

Si en el periodo de un ano siguiente a la fecha 
de compra, el presente aparato KRUPS dejase 
de funcionar por motivo de errores de 
materiales o de fabricacion, KRUPS America 
del Norte, a su discrecion, reparara o 
reemplazara el aparato sin facturacion, a 
condicion de que el propietario posea la 
prueba de la fecha de compra. 

La presente garantia sera nula si el mal 
funcionamiento es el resultado de danos 
causados al aparato por accidente, mala 
utilizacion, utilizacion a una frecuencia o a 
una tension distintas a las indicadas en el 
aparato o descritas en las instrucciones, 
utilizacion abusiva, incluyendo la alteracion, 
ahos causados durante el transporte o 
utilizacion con fines comerciales. La presente 
garantia le concede derechos juridicos 
determinados. Podra beneficiarse igualmente 
de otros derechos, que podran variar 
dependiendo de la provincia y el estado. 
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GARANTIA DE RENDIMIENTO 

Este aparato KRUPS de calidad ha sido fabricado siguiendo un codigo 
estricto de calidad y, con un minimo de cuidado, deberia proporcionarle 
satisfaccion durante largos ahos. Sin embargo, reparaciones o piezas 
de repuesto se revelasen necesarias durante o tras el periodo 
considerado por la garantia, le rogamos contacto por telefono a 
nuestro SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: 

EE.UU: (800) 526-5377 

24 horas al dia, 7 dias a la semana 
Canada: (905) 669-0114 

De lunes a viernes, de 8h00 a 16h30 

Recibira las instrucciones precisas sobre la forma de hacer reparar el 
aparato. 

El servicio podra igualmente responder a cualquier cuestion general 
que desee plantear con respecto a los aparatos. 

Antes de ponerse en contacto por telefono con el Servicio de atencion 
al cliente, le rogamos compruebe el numero del tipo de su aparato 
KRUPS. 

Debera disponer de esta information antes de llamar a nuestro servicio 
de atencion al cliente para permitirnos responder mejor a sus 
preguntas. El numero de tipo se encuentra en la parte inferior de su 
aparato. 

El presente aparato es del tipo n° FEA1 

Le rogamos dirija cualquier correspondencia general a: 

EE.UU: KRUPS North America, Inc. 

P.O. Box 3900 

Peoria, IL 61612 
Canada: Service KRUPS 

20 Caldari Rd 

Concord, Ontario 

L4K 4N8 
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